 Nu scapam de avarii la RADET Cati kilometri de teava veche se vor schimba in 2019? Ads Actualitate Politic Business Sport Life Show Login Arhiva Social radet Nu scapam de avarii la RADET Cati kilometri de teava veche se vor schimba in 2019? Autor: Gabriel Kolbay Joi, 11 Aprilie 2019, ora 08:20 6530 citiri Autoritatile locale din Capitala ar putea, in teorie, sa schimbe, in 2019, aproape 10% din conductele magistrale invechite ale RADET, care iarna trecuta au crapat pe toate partile si au lasat in frig zeci de mii de bucuresteni In realitate, insa, nu exista nicio garantie ca aceste lucrari vor fi duse integral la capat, in acest an Iarna trecuta, RADET le transmitea bucurestenior ca i-a lasat in frig din cauza unor avarii, pe care nu avea cum sa le preintampine Era vorba despre sparturi aparute pe conductele magistrale invechite ale Regiei De fapt - sustinea atunci conducerea RADET - nu mai putin de 80% din totalul de 954 de kilometri de magistrala ar trebui inlocuiti, astfel incat sa nu mai apara avarii masive In aceste conditii, inca din luna ianuarie, administratorul special al RADET, Alexandru Burghiu, declara pentru Ziare com ca, incepand chiar din aceasta primavara, va incepe inlocuirea a 64 de kilometri de magistrala uzata In locul ei, urma sa se monteze conducta noua, de calitate, preizolata In plus, alti zeci de kilometri de magistrala urmau sa fie inlocuiti - tot din primavara - cu teava pe care constructorii o numesc 'cruda' (nu are strat izolator aplicat din fabrica, dar care oricum este mai buna decat cea veche) Practic, potrivit lui Burghiu, in aceasta primavara urma sa inceapa, in sfarsit, modernizarea masiva a retelei de distributie a agentului termic din Capitala, pe care ar fi trebuit sa o demareze administratia locala inca de la inceputul anilor '90! Ads Marea surpriza a aparut, insa, abia in momentul in care Primaria Municipiului Bucuresti (PMB), care detine RADET, si-a publicat proiectul de buget pe anul 2019 Potrivit acestui document, RADET nu va primi niciun leu pentru investitii noi (adica pentru montare de teava preizolata) In schimb, Regiei i se vor aloca doar sume pentru continuarea unor investitii aprobate de Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) inca de prin anii 2000 In context, expertii Frames au intocmit o analiza a carei concluzie este ca - indiferent ce au promis - autoritatile locale si-au propus sa reabilteze, in acest an, doar 31,2 kilometri de conducta din cei circa 4 000 pe care ii are reteaua RADET (incluzand atat cei 954 de kilometri de magistrala, cat si conductele secundare) In aceste conditii, transmitea Frames, e clar ca intregul sistem de termoficare al Capitalei a fost lasat "la mila Domnului" de PMB! Ads Foto: Arhiva Ziare com/Alexandru Nistor Daca Frames are, intr-adevar, dreptate inseamna ca pentru sute de mii de bucuresteni iarna urmatoare va fi crunta Motivul: in lipsa reabilitarii, conductele magistrale vor ceda din ce in ce mai des, iar numarul oamenilor lasati fara caldura si apa calda va creste alarmant Administratorul special al RADET, Alexandru Burghiu, spune insa ca - indiferent cine si ce ar cere - problemele termoficarii nu se rezolva intr-un an sau doi "Sigur ca avarii vor mai fi si in iarna urmatoare Dar - speram noi - mai putine Am mai spus-o: sistemul de termoficare a fost construit in 20 de ani, in vremea comunismului, cand nu stateai dupa avize Si din anii '90 incoace s-a investit putin in el Asa ca nu putem acum sa-l reabilitam pe tot intr-un an, doi! Am vazut si eu analiza care spune ca avem de schimbat 4 000 de kilometri de teava Problema mare - asa cum iarasi am mai spus - este reprezentata de conducta magistrala care, atunci cand se sparge, lasa multi oameni fara agent termic Asa ca noi ne concentram acum sa schimbam nu 4 000 de kilometri de teava, ci cat trebuie inlocuit din conducta magistrala" , ne-a spus Burghiu Ads Potrivit lui, PMB ar fi alocat bani pentru schimbarea de conducte, iar lucrarile vor incepe in curand "Sunt 3 categorii de investitii programate pentru aceasta primavara, dupa oprirea furnizarii agentului termic (adica probabil incepand din luna mai - n red) Mai intai, vor fi investitiile pe care le facem cu fortele proprii ale RADET Anul trecut am schimbat in acest fel 11,5 kilometri de magistrala si speram sa reusim sa inlocuim cam tot atat si in acest an Foto: Arhiva Ziare com/Alexandru Nistor Totodata, incepem lucrul la inlocuirea celor 64 de kilometri de magistrala cu teava noua, preizolata, asa cum am zis In 2019, trebuie sa finalizam inlocuirea a 8,5 kilometri din Magistrala 2 (care iarna trecuta s-a spart si a lasat in frig zeci de mii de oameni) incepand cu zona Bobocica 'Atacam' apoi si alte doua sectoare de magistrala Unul spre Drumul Taberei (unde vom inlocui 1,9 kilometri) si unu spre Ferentari (unde avem de schimbat 12 610 kilometri) Ramane sa vedem daca lucrarile la aceste magistrale se vor finaliza in 2019 sau daca se vor face doar inlocuiri partiale, care sa se continue apoi, in 2020 Ads Aceste lucrari vor fi executate de Compania Energetica Servicii (una dintre companiile aflate inca in curs de infiintare si care va prelua parte din activitatea Energetica SA, declarata ilegala de instanta ) Am vazut si eu interpretarile privind faptul ca schimbarea celor 64 de kilometri de magistrala n-ar fi prevazuta ca investitie noua Din punct de vedere tehnic, e investitie noua, in sensul ca vom folosi teava preizolata, nu teava cruda, ca la reparatii Alexadru Burghiu, administratorul special al RADET Foto: Arhiva Ziare com/Alexandru Nistor De ce nu figureaza aceste lucrari, ca investitii noi, in proiectul de buget al RADET? Din cauza ca ele se vor realiza in baza unui contract intre Primarie si Compania Municipala Energetica SA In plus, proiectul inlocuirii acestor segmente de magistrala a inceput deja, prin faza de proiectare Asa ca executia lucrarilor - care va incepe in acest an - este finantata ca o continuare a unui proiect, nu ca investitie noua Dar banii exista si se vor aloca Ads In plus, mai avem proiecte de reparatii pe care vrem sa le facem cu firme private si care ar insemna schimbarea a inca aproximativ 27 de kilometri de conducta S-a lansat deja licitatia Problema este ca RADET n-a mai lucrat cu terti de 7 ani, iar multe societati care faceau astfel de lucrari s-au reprofilat Speram sa se inscrie firme, iar lucrarile sa se atribuie repede" , a declarat Alexandru Burghiu In concluzie, per total - daca autoritatile vor reusi sa finalizeze toate aceste proiecte pana la iarna (adica doar in circa 6-7 luni) - ar insemna ca, in 2019, se vor inlocui circa 61 de kilometri de conducta magistrala veche Adica doar aproape 10% din cat ar trebui sa se inlocuiasca, astfel incat sistemul sa nu mai cedeze si sa nu mai lase oamenii in frig! Ramane, insa, sa vedem cum vor merge lucrarile daca pe parcursul urmatoarelor 6-7 luni vor mai aparea si probleme neprevazute Ads Scrie pe Ziare Com Citeste si: Comisia Europeană își vrea propria poliție Facebook Noul episod de cenzură în numele libertății de exprimare În timpul Summitului (virtual) pentru Democrație (o inițiativă a președintelui american Biden), doamna Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a anunțat impunerea cenzurii în USR cere demisia șefului AEP după ce a fost trimis în judecată pentru abuz în serviciu USR a anunţat, luni, prin vocea purtătorului de cuvânt Ionuţ Moşteanu, că îi cere demisia şefului AEP, Costantin Mituleţu Buică, trimis în judecată pentru abuz în serviciu, în cazul # RADET avarii inlocuire teava , # Compania Municipala Energetica Avarii Servicii Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News Sursa: Ziare com Comentarii BC1944 Click pentru a vedea sistemul de punctaj "> rank 4 Nu scapam de avarii la RADET " "Sigur ca avarii vor mai fi si in iarna urmatoare " zice administratorul RADET Numai in iarna Vezi tot Adauga comentariu Parteneri Ziare Com DigiSport ro Decizia luata de Mercedes dupa ce FIA a respins contestatia formulata la finalul Marelui Premiu de la Abu Dhabi ObservatorNews ro "De ce sa traga, e criminal? A omorat oameni?" Familia soferului fugar din Tulcea il apara, desi un copil de 13 ani a cazut victima nevinovata Adevarul ro "Taxa Netflix" in Romania este pe punctul de a fi adoptata Care sunt implicatiile Ads Top stiri din Actualitate Fostul vicepreședinte al ANAF, retrimis în judecată de DNA în dosarul în care este acuzat de luare de mită Dosar pentru moarte suspectă în Vrancea O femeie a murit în timp ce mătura strada, la Focşani Cîţu: Nu la coaliţie se face bugetul Sunt sigur că există resurse şi capacitate în Guvern Dacă e nevoie, Parlamentul lucrează şi după 25 decembrie Cu câți bani mai rămâne câștigătorul marelui premiu de la Loto după ce i se reține impozitul Permeabilitatea politicianului român în fața Rusiei Copil de șase ani ucis de câini în Constanța Toate stirile din Actualitate Ads Ads Urmărește-ne pe: Tulpina Omicron Viitorul Europei restrictii Loteria vaccinarii Marian Neacsu Laura Vicol Mihai Sora Sorin Grindeanu Nicolae Ciuca Dacian Ciolos Colin Powell Ludovic Orban Klaus Iohannis Liviu Dragnea Viorica Dancila Raluca Turcan Clotilde Armand Florin Citu Abonare breaking news Toggle Abonare la stiri din Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Dark mode Toggle Mareste fontul Comunitate Platforma pentru solutionarea litigiilor Sitemap Termeni si conditii Politica de confidentialitate Politica de cookie Setari confidentialitate Contact Urmareste-ne pe: Aboneaza-te la notificarile Ziare com: Breaking News Toggle Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Nu multumesc! Ok, ma abonez! Pentru a va abona la notificarile Ziare Com apasati butonul de sus Allow sau Permite &times; Orase selectate: Selecteaza si alte orase de mai jos Inchide Salveaza &times; Login Username: Parola: Mi-am uitat parola Creeaza cont &times; Reguli de votare 1 S-a mai votat de pe acest ip - La multe companii, la dispozitia angajatilor este pusa o singura adresa de ip Este posibil ca un coleg de-al dvs sa fi votat deja acest comentariu In aceste conditii, exista o solutie pentru a putea vota: va faceti un cont, deveniti membru al comunitatii Ziare com si votati, logat, orice comentariu doriti 2 Vreti sa votati propriul comentariu - Pentru o evaluare cat mai obiectiva a comentariilor, cei care posteaza nu-si pot vota propriul comentariu Inchide 